FRANGISLEN FAFROWICJ 


inżynier c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 40, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 18. listopada 1900 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi, matką, braćmi i siostrami, zapraszają na wyprowadzenie 
zwłok we wtorek dnia 20. b. m. o godzinie 3. popołudniu, z domu pod I. 46 przy ul. Krowoderskiej, wprost 
na miejsce spoczynku. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawionem zostanie we Środę dnia 21. b. m. o godzinie 9. z rana w kościele OO. Zmartwychwstańców w Krakowie. 


Drukiem A. Koziańskiego w Krakowie. 


